Canon 



SURE SHOT Z155 REF.NO.C1 3-5022 

PRIMA SUPER 1 55 C1 3-5023 

SURE SHOT Z1 55 CAPTION C13-5032 

PRIMA SUPER 1 55 CAPTION C1 3-5033 

AUTOBOY155 C1 3-5041 



PARTS 
CATALOG 



CODE 


Country of Origin 


C 


CANON INC. 


CMT 


CANON INC. MADE IN TAIWAN 



REF. NO. C13-5022 &5032 
C1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 




Pg 1 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


C56-1 704-000 


000 


C 1 


STRAP, NECK 33 




CB1 -9060-000 


000 


B 1 


COVER, CONTACT ADAPTER 


* 


CB2-231 7-000 


000 


C 1 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-2384-000 


000 


C 1 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-2392-000 


000 


C 1 


COVER, BOTTOM 


* 


CB2-2393-000 


000 


C A 


I SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-2406-000 


000 


C 1 


GRIP 


* 


CB2-2408-000 


000 


C 1 


TAPE, GRIP 


* 


CB2-2409-000 


000 


C A 


[ SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-241 0-000 


000 


C 1 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-2425-000 


000 


C 1 


SHIELD, LIGHT (REAR COVER) 


* 


CF1 -4009-000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, FRONT (A.B.155) 


* 


CF1 -401 0-000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, REAR 


* 


CF1 -401 1-000 


000 


C 1 


RELEASE BUTTON ASS'Y 


* 


CF1 -4021 -000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, FRONT (Z155 CAP.) 


* 


CF1 -4022-000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, FRONT (P. 155 CAP.) 


* 


CF1 -4023-000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, FRONT (S.S.Z155) 


* 


CF1 -4024-000 


000 


C 1 


COVER ASS'Y, FRONT (P.S.155) 


* 


CS3-51 34-000 


000 


C 1 


SPRING, RELEASE 


* 


CY3-1 395-000 


000 


C 1 


PLATE, BODY NUMBER [CMT] 


* 


CY3-1 396-000 


000 


C 1 


PLATE, BODY NUMBER [C] 



REF. NO. C13-5022 &5032 
C 1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 



| XA4-51 40-307 




CH1 -1659 



Pg2 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 





CB2-2097-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT (NON-QD) 


* 


CB2-2292-000 


000 


c 




PLATE, FINDER CAM 


* 


CB2-2307-000 


000 


c 


] 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


CB2-231 8-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT(FD LED) 


* 


CB2-2330-000 


000 


c 


1 


CONTACT, BATTERY(+) 


* 


CB2-2335-000 


000 


c 


1 


PLATE, BODY 


* 


CB2-2391-000 


000 


c 




COVER, BATTERY 


* 


CB2-241 6-000 


000 


B 




CUSHION, BATTERY COVER 


* 


CG 1-6974-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, FD LED 


* 


CG 1-6978-000 


000 


B 




PCB ASS'Y, MAIN 


* 


CG 1-6979-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, FLASH 


* 


CG 1-6988-000 


000 


c 




COVER ASS'Y, BACK(QD) 


* 


CG 1-6989-000 


000 


c 




COVER ASS'Y, BACK(NON-QD) 


* 


CH1 -1659-000 


000 


c 




FPC, ZOOM 


* 


CS2-3596-000 


000 


c 




SHAFT, BACK COVER 


* 


CY3-1 408-000 


000 


B 




FINDER ASS'Y 




XA4-51 40-307 


000 


F 




SCREW 




XA4-91 40-409 


000 


F 


5 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 



REF. NO. C13-5022 &5032 
C1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 



CB1-6967 




CG1-6983(QD) 




CG 1-6985 
(See Pg.8) 



CG1-6975 




Pg3 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 





CB1 -6967-000 


000 


D 


1 


STICKER, FILM 


* 


CB2-2258-000 


000 


c 


1 


WASHER 


* 


CB2-2283-000 


000 


c 




RING, FIXED BARREL 


* 


CB2-2288-000 


000 


B 




SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-231 9-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-2341-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT(DOT) 


* 


CF1 -4000-000 


000 


c 




GEAR ASS'Y, ZOOM CONTACT 


* 


CF1 -401 6-000 


000 


c 




GEAR ASS'Y, ZOOM SLIP 


* 


CF1 -401 7-000 


000 


c 




COVER ASS'Y, ZOOM GEAR 2 


* 


CG 1-6975-000 


000 


B 




LENS BARREL ASS'Y 


* 


CG1 -6983-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, DOT 


* 


CG 1-6985-000 


000 


c 




BODY ASS'Y 


* 


CS3-0754-000 


000 


c 




GEAR, ZOOM 4 


* 


CS3-0757-000 


000 


c 




GEAR, ZOOM 5 


* 


XA4-51 40-459 


000 


F 


6 


SCREW, CROSS-RECESS, FFH 



REF. NO. C13-5022 &5032 
C 1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 




Pg4 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


CB2-2240-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-2243-000 


000 


c 




SPACER, RESET SWITCH 


* 


CB2-2254-000 


000 


c 




SHAFT, ZOOM GEAR 


* 


CB2-2336-000 


000 


c 




HOLDER, LAMP 


* 


CB2-2342-000 


000 


c 




PLATE, FILM GUIDE 


* 


CB2-2343-000 


000 


c 




SHEET, FILM GUIDE 


* 


CF1 -4020-000 


000 


c 




COVER ASS'Y, SHUTTER FPC 


* 


CG 1-6990-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, PR 


* 


CH9-0832-000 


000 


c 




LAMP, RED EYE 


* 


CS2-7380-000 


000 


B 




CONTACT, RESET A 


* 


CS2-7381-000 


000 


B 




CONTACT, RESET B 


* 


CS3-0758-000 


000 


c 




GEAR, ZOOM 


* 


XA4-51 40-259 


000 


F 




SCREW, CROSS-RECESS, FCH 




XA4-91 40-259 


000 


F 


2 


SCREW, CROSS-RECESS, FCH 



REF. NO. C1 3-5022 & 5032 
C13-5023& 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 




Pg5 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


CB2-2244-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT (NON-QD) 


* 


CB2-2249-000 


000 


c 


] 


RING, LENS COVER 


* 


CB2-2263-000 


000 


c 




BARREL, GUIDE 


* 


CB2-2267-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT (FIXED BARREL) 


* 


CB2-2268-000 


000 


c 


1 


RING, RUBBER DRIVE 1 


* 


CB2-2269-000 


000 


c 


1 


RING, MASK DRIVE 2 


* 


CB2-2270-000 


000 


c 


] 


RING, RUBBER (FIXED BARREL) 


* 


CB2-2271-000 


000 


c 




RING, MASK DRIVE 1 


* 


CB2-2272-000 


000 


c 


1 


RING, RUBBER 2 


* 


CB2-2275-000 


000 


c 


2 


PIN, DRIVE 2 


* 


CB2-2276-000 


000 


c 


2 


WASHER, DRIVE PIN 


* 


CB2-2279-000 


000 


c 


1 


PLATE, LIGHT SHIELD 1 


* 


CB2-2280-000 


000 


c 




PLATE, LIGHT SHIELD 2 


* 


CB2-2281-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT 1 


* 


CB2-2282-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT 2 


* 


CB2-2286-000 


000 


c 




RING, 1ST BARREL 


* 


CB2-2289-000 


000 


c 




PLATE, BARREL STOPPER 


* 


CB2-2424-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT (LENS BARREL) 


* 


CF1 -4002-000 


000 


c 




LENS COVER ASS'Y 


* 


CF1 -401 2-000 


000 


c 




GUIDE KEY ASS'Y 


* 


CF1 -401 3-000 


000 


c 




BARREL ASS'Y, DRIVE 1 


* 


CF1 -401 4-000 


000 


c 




BARREL ASS'Y, DRIVE 2 


* 


CH1 -1658-000 


000 


c 




FPC, SHUTTER 


* 


CS3-51 23-000 


000 


c 




SPRING, LENS COVER 


* 


XA4-51 40-259 


000 


F 




SCREW, CROSS-RECESS, FFH 



REF. NO. C1 3-5022 & 5032 
C1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION 0135041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 



CF1-4026 




Pg6 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


CB2-2252-000 


000 


C 1 


PLATE, STRAP STOPPER 


* 


CB2-2394-000 


000 


C 1 


WINDOW, FINDER 


* 


CB2-2397-000 


000 


C 1 


WINDOW, FLASH 


* 


CB2-2405-000 


000 


C 1 


HOLDER, STRAP 


* 


CF1 -4026-000 


000 


C 1 


RELEASE BASE ASS'Y 



REF. NO. C13-5022 &5032 
C1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 




Pg7 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


CB2-2294-000 


000 


c 




MASK, FINDER 


* 


CB2-2301-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT(FINDER) 


* 


CB2-2303-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT(FD) 


* 


CB2-231 1-000 


000 


c 




COVER, FLASH 


* 


CB2-231 6-000 


000 


c 




PANEL, FLASH 


* 


CF1 -4027-000 


000 


c 




EYEPIECE LENS ASS'Y 


* 


CG1 -6981 -000 


000 


c 




FLASH HOLDER ASS'Y 


* 


CS3-51 29-000 


000 


c 




SPRING, FLASH PANEL 




XA4-91 40-459 


000 


F 




SCREW 




XA4-91 40-657 


000 


F 




SCREW 


* 


YN2-1 749-000 


000 


c 


1 


PRISM, DACH 



REF. NO. C13-5022&5032 
C 1 3-5023 & 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION C13 " 5041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 



CB2-2334 



XA4-9 170-257 
CB 1-3499 



CB2-2332 




XA4-91 40-309 
XA1 -71 40-557x2 
CS3-0764 



XA4-51 40-607 



XA4-51 70-307 



XA4-51 70-307 



Pg8 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 





CB1 -3499-000 


000 


c 


1 


HOLDER, CARTRIDGE 


* 


CB2-2259-000 


000 


c 


] 


CUSHION, ZOOM MOTOR 


* 


CB2-2326-000 


000 


c 




KNOB, BACK COVER LATCH 


* 


CB2-2327-000 


000 


c 


1 


SPACER, BACK COVER SWITCH 


* 


CB2-2328-000 


000 


c 


1 


CONTACT, BACK COVER 1 


* 


CB2-2329-000 


000 


c 


1 


CONTACT, BACK COVER 2 


* 


CB2-2331-000 


000 


c 


] 


CONTACT, BATTERY(-) 


* 


CB2-2332-000 


000 


c 




CONTACT, DX 


* 


CB2-2333-000 


000 


c 


1 


COVER, DX 


* 


CB2-2334-000 


000 


c 


1 


PLATE, SPOOL 


* 


CB2-2349-000 


000 


c 


1 


BASE, WINDING GEAR 


* 


CB2-2350-000 


000 


c 


] 


PLATE, WINDING GEAR HOLDER 


* 


CF1 -4005-000 


000 


c 




GEAR ASS'Y, FORK 


* 


CF1 -4006-000 


000 


c 


1 


GEAR ASS'Y, WINDING 3 


* 


CF1 -4007-000 


000 


c 


1 


MOTOR ASS'Y(WINDING) 


* 


CF1 -401 8-000 


000 


c 


1 


MOTOR ASS'Y(ZOOMING) 


* 


CS3-0751-000 


000 


c 


] 


GEAR, ZOOM 1 


* 


CS3-0752-000 


000 


c 




GEAR, ZOOM 2 


* 


CS3-0753-000 


000 


c 


1 


GEAR, ZOOM 3 


* 


CS3-0763-000 


000 


c 


1 


GEAR, WINDING 1 


* 


CS3-0764-000 


000 


c 


1 


GEAR, WINDING 2 


* 


CS3-0766-000 


000 


c 


] 


GEAR, WINDING 4 


* 


CS3-0767-000 


000 


c 




GEAR, WINDING 5 


* 


CS3-0768-000 


000 


c 


1 


GEAR, WINDING 6 


* 


CS3-0769-000 


000 


c 


1 


GEAR, WINDING 7 


* 


CS3-0770-000 


000 


c 




GEAR, WINDING 8 


* 


CS3-0772-000 


000 


c 




SPOOL 


* 


CS3-5131-000 


000 


c 




SPRING, BACK COVER LATCH 


* 


XA1 -71 40-557 


000 


F 


2 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 


* 


XA4-51 40-359 


000 


F 


2 


SCREW, CROSS-RECESS, FFH 


* 


XA4-51 40-459 


000 


F 


2 


SCREW, CROSS-RECESS, FFH 


* 


XA4-51 40-607 


000 


F 


1 


SCREW, CROSS-RECESS, FFH 




XA4-51 70-307 


000 


F 


3 


SCREW 




XA4-51 70-457 


000 


F 


2 


SCREW 




XA4-91 40-259 


000 


F 


1 


SCREW, CROSS-RECESS, FCH 




XA4-91 40-309 


000 


F 


2 


SCREW 




XA4-91 70-257 


000 


F 


2 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 



REF. NO. C1 3-5022 & 5032 
C13-5023& 5033 

CANON SURE SHOT Z155 & CAPTION 0135041 
PRIMA SUPER 155 & CAPTION 
AUTOBOY 155 



CB2-2377(QD) 




Pg9 

PARTS LIST 

REF.NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



NEW PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION 



* 


CB2-2240-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-2324-000 


000 


c 


] 


SPRING, ZOOM BUTTON 


* 


CB2-2367-000 


000 


c 




BUTTON, ZOOM 


* 


CB2-2368-000 


000 


c 


1 


BUTTON, MODE SWITCH(QD) 


* 


CB2-2369-000 


000 


c 


1 


BUTTON, MODE SWITCH(NON-QD) 


* 


CB2-2370-000 


000 


c 


1 


PLATE, FILM PRESSURE 


* 


CB2-2371-000 


000 


c 


] 


PLATE, PRESSURE SPRING 


* 


CB2-2372-000 


000 


c 




PLATE, INNER 


* 


CB2-2373-000 


000 


c 


1 


DIAL, MODE 


* 


CB2-2374-000 


000 


c 


1 


PLATE, MODE DIAL 


* 


CB2-2375-000 


000 


c 


1 


WINDOW, LCD(NON-QD) 


* 


CB2-2376-000 


000 


c 


] 


HOLDER, FILM CARTRIDGE 


* 


CB2-2377-000 


000 


c 




WINDOW, LCD(QD) 


* 


CB2-2378-000 


000 


c 


1 


WINDOW, FILM 


* 


CB2-2379-000 


000 


c 


1 


SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-2380-000 


000 


c 


1 


SHEET, BACK COVER 


* 


CB2-2381-000 


000 


c 




CONTACT, MODE 


* 


CB2-241 7-000 


000 


c 




PLATE, DIAL CONTACT 


* 


CB2-241 8-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT 


* 


CB2-2426-000 


000 


c 




SHIELD, LIGHT (BACK COVER) 


* 


CG 1-3808-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, BACK COVER(QD) 


* 


CG 1-3809-000 


000 


c 




PCB ASS'Y, BACK COVER(NON-QD) 


* 


CH2-5322-000 


000 


c 




CONNECTOR, ELASTIC 


* 


CH5-0181-000 


100 


c 




LCD(QD) 


* 


CH5-01 83-000 


100 


c 




LCD(NON-QD) 




CS2-7239-000 


000 


c 




SPRING, PLATE 


* 


XA4-51 40-259 


000 


F 




SCREW, CROSS-RECESS, FFH 


* 


XA4-51 70-257 


000 


F 


8 


SCREW, CROSS-RECESS, FFH 




XA4-91 70-207 


000 


F 


1 


SCREW, CROSS-RECESS, PH 



Pg 10 



ELECTRIC PARTS PARTS LIST 



REF. NO. C1 3-5022 / 5032 
C1 3-5023/ 5033 
C1 3-5041 



NEW SYMBOL PARTS NO. CLASS QTY DESCRIPTION REMARK 

Y1 1-4402-000 000 LEAD BLACK 

Y1 1-4403-000 000 LEAD RED 

Y1 1-441 1-000 000 LEAD BLUE 

Y1 1-4902-000 000 LEAD BLACK 

Y1 1-4903-000 000 LEAD RED 



INDEX OF PARTS LIST 



REF. NO. C1 3-5022/5032 
C1 3-5023/5033 
C1 3-5041 



EW 


PARTS NO. 


PAGE 


NEW 


PARTS NO. 


PAG 


* 


C56-1 704-000 000 


1 


* 


CB2-2324-000 000 


9 




CB1 -3499-000 000 


8 


* 


CB2-2326-000 000 


8 




CB1 -6967-000 000 


3 


* 


CB2-2327-000 000 


8 




r.Ri-Qnfif)-onn nnn 


-| 


* 


r.Rp-p^pR-nnn nnn 

\JLJ£- C-<JC-U UUU UUU 


a 

o 




CB2-2097-000 000 


2 


* 


CB2-2329-000 000 


8 


* 


CB2-2240-000 000 


4, 9 


* 


CB2-2330-000 000 


2 


* 


CB2-2243-000 000 


4 


* 


CB2-2331-000 000 


8 


* 


CB2-2244-000 000 


5 


* 


CB2-2332-000 000 


8 






\j 


* 


r.Rp-p^^^-nnn nnn 

\JLJ£- LJJJ UUU UUU 


R 
o 


* 


CB2-2252-000 000 


6 


* 


CB2-2334-000 000 


8 


* 


CB2-2254-000 000 


4 


* 


CB2-2335-000 000 


2 


* 


CB2-2258-000 000 


3 


* 


CB2-2336-000 000 


4 


* 


CB2-2259-000 000 


8 


* 


CB2-2341-000 000 


3 




r.RP-ppfi^-nnn nnn 


c. 


* 


r.Rp-p^dp-nnn nnn 

\JLJ£- WtL UUU UUU 


4 


* 


CB2-2267-000 000 


5 


* 


CB2-2343-000 000 


4 


* 


CB2-2268-000 000 


5 


* 


CB2-2344-000 000 


3 


* 


CB2-2269-000 000 


5 


* 


CB2-2349-000 000 


8 


* 


CB2-2270-000 000 


5 


* 


CB2-2350-000 000 


8 




p.r?-??71 -nnn nnn 






r.Rp-p^fiT-nnn nnn 

UUL LOU/ uuu uuu 


q 


* 


CB2-2272-000 000 


5 


* 


CB2-2368-000 000 


9 


* 


CB2-2275-000 000 


5 


* 


CB2-2369-000 000 


9 


* 


CB2-2276-000 000 


5 


* 


CB2-2370-000 000 


9 


* 


CB2-2279-000 000 


5 


* 


CB2-2371-000 000 


9 




r.R?-??sn-nnn nnn 

KJLJC- UUU UUU 




* 


r.Rp-p^yp-nnn nnn 

UUL L.O 1 c UUU uuu 


q 


* 


CB2-2281 -000 000 


5 


* 


CB2-2373-000 000 


9 


* 


CB2-2282-000 000 


5 


* 


CB2-2374-000 000 


9 


* 


CB2-2283-000 000 


3 


* 


CB2-2375-000 000 


9 


* 


CB2-2286-000 000 


5 


* 


CB2-2376-000 000 


9 


* 


CB2-2288-000 000 


3 


* 


CB2-2377-000 000 


9 


* 


CB2-2289-000 000 


5 


* 


CB2-2378-000 000 


9 


* 


CB2-2292-000 000 


2 


* 


CB2-2379-000 000 


9 


* 


CB2-2294-000 000 


7 


* 


CB2-2380-000 000 


9 


* 


CB2-2301 -000 000 


7 


* 


CB2-2381-000 000 


9 


* 


CB2-2303-000 000 


7 


* 


CB2-2384-000 000 


1 


* 


CB2-2307-000 000 


2 


* 


CB2-2391-000 000 


2 


* 


CB2-231 1 -000 000 


7 


* 


CB2-2392-000 000 


1 


* 


CB2-231 6-000 000 


7 


* 


CB2-2393-000 000 


1 


* 


CB2-231 7-000 000 


1 


* 


CB2-2394-000 000 


6 


* 


CB2-231 8-000 000 


2 


* 


CB2-2397-000 000 


6 


* 


CB2-231 9-000 000 


3 


* 


CB2-2405-000 000 


6 
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* 


CB2-2406-000 000 


1 


* 


CB2-2408-000 000 


1 


* 


CB2-2409-000 000 


1 


* 


CB2-241 0-000 000 


1 


* 


CB2-241 6-000 000 


2 


* 


CB2-241 7-000 000 


9 


* 


CB2-241 8-000 000 


9 


* 


CB2-2424-000 000 


5 


* 


CB2-2425-000 000 


1 


* 


CB2-2426-000 000 


9 


* 


CF1 -4000-000 000 


3 


* 


CF1 -4002-000 000 


5 


* 


CF1 -4005-000 000 


8 


* 


CF1 -4006-000 000 


8 


* 


CF1 -4007-000 000 


8 


* 


CF1 -4009-000 000 


1 


* 


CF1 -401 0-000 000 


1 


* 


CF1 -401 1-000 000 


1 


* 


CF1 -401 2-000 000 


5 


* 


CF1 -401 3-000 000 


5 


* 


CF1 -401 4-000 000 


5 


* 


CF1 -401 6-000 000 


3 


* 


CF1 -401 7-000 000 


3 


* 


CF1 -401 8-000 000 


8 


* 


CF1 -4020-000 000 


4 


* 


CF1 -4021 -000 000 


1 


* 


CF1 -4022-000 000 


1 


* 


CF1 -4023-000 000 


1 


* 


CF1 -4024-000 000 


1 


* 


CF1 -4026-000 000 


6 


* 


CF1 -4027-000 000 


7 


* 


CG1 -3808-000 000 


9 


* 


CG1 -3809-000 000 


9 


* 


CG1 -6974-000 000 


2 


* 


CG1 -6975-000 000 


3 


* 


CG1 -6978-000 000 


2 


* 


CG1 -6979-000 000 


2 


* 


CG1 -6981 -000 000 


7 


* 


CG1 -6983-000 000 


3 


* 


CG1 -6985-000 000 


3 



NEW PARTS NO. PAGE 



* 


CG 1-6988-000 000 


2 


* 


CG 1-6989-000 000 


2 


* 


CG 1-6990-000 000 


4 


* 


CH1 -1658-000 000 


5 


* 


CH1 -1659-000 000 


2 


* 


CH2-5322-000 000 


9 


* 


CH5-0181-000 100 


9 


* 


CH5-01 83-000 100 


9 


* 


CH9-0832-000 000 


4 


* 


CS2-3596-000 000 


2 




CS2-7239-000 000 


9 


* 


CS2-7380-000 000 


4 


* 


CS2-7381-000 000 


4 


* 


CS3-0751-000 000 


8 


* 


CS3-0752-000 000 


8 


* 


CS3-0753-000 000 


8 


* 


CS3-0754-000 000 


3 


* 


CS3-0757-000 000 


3 


* 


CS3-0758-000 000 


4 


* 


CS3-0763-000 000 


8 


* 


CS3-0764-000 000 


8 


* 


CS3-0766-000 000 


8 


* 


CS3-0767-000 000 


8 


* 


CS3-0768-000 000 


8 


* 


CS3-0769-000 000 


8 


* 


CS3-0770-000 000 


8 


* 


CS3-0772-000 000 


8 


* 


CS3-51 23-000 000 


5 


* 


CS3-51 29-000 000 


7 


* 


CS3-5131-000 000 


8 


* 


CS3-51 34-000 000 


1 


* 


CY3- 1395-000 000 


1 


* 


CY3- 1396-000 000 


1 


* 


CY3- 1408-000 000 


2 


* 


XA1 -71 40-557 000 


8 


* 


XA4-5 140-259 000 


4, 5, 9 




XA4-5 140-307 000 


2 


* 


XA4-5 140-359 000 


8 


* 


XA4-5 140-459 000 


3, 8 


* 


XA4-5 140-607 000 


8 
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* XA4-51 70-257 000 9 
XA4-51 70-307 000 8 
XA4-51 70-457 000 8 
XA4-91 40-259 000 4,8 
XA4-91 40-309 000 8 

XA4-91 40-409 000 2 
XA4-91 40-459 000 7 
XA4-91 40-657 000 7 
XA4-91 70-207 000 9 
XA4-91 70-257 000 8 

* YN2-1 749-000 000 7 



